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INTRODUCTION. 




N appelle circuit electrique Tensemble de tous les appareils d'une installation electriquement 
relies entre eux : source, canalisation, lampes, etc. 

L'ampSre est Tunite pratique servant a mesurer Yintoisitc (I) du courant 
electrique traversant un appareil ou issu d'une source quelconque d'energie electrique. 

Cette intensite est equivalente au debit d'une conduite ou source hydraulique quelconque. 

Le VOLT est Tunite pratique de prcssioii ou tension sous laquelle s'ecoule un courant 
electrique. Cette pression ou tension est plus specialement designee sous le nom de force 
electromotrice (E) quand on la considere dans Tensemble d'un circuit et sous celui de difference de 
potcntiel (U) quand on I'envisage entre deux points determines, tels que les bornes d'une machine, 
d*une lampe, etc. 

Cette pression electrique est equivalente a celle qui resulte de la difference de niveau ou 
hauteur de chute en hydraulique. 
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Chute de potentiel ou perte de charge. De meme que, plus est longue une conduite d'eau 
ou de gaz, plus, en raison des frottements et de la resistance qui en resulte, la pression diminue 
d'un bout a I'autre de la conduite, ce qui constitue la perte de charge, de menne, en electricite, la 
tension baisse d'une extremite de la ligne (arriv^e du courant) a Tautre. Cette baisse de tension 
s'appelle ^galement ici perte de charge ou chute de potentiel. En vertu de la loi d'Ohm, elle est 
egale, entre deux points, a U==RI (produit, en volts, de la resistance en ohms entre ces deux points 
par rintensite en amperes). 

II en resulte que les lampes situees sur un meme r^seau d'une certaine longueur, alimente 
par une source qui doit fournir une tension toujours constante, sont differemment poicss^es aux 
divers points de la canalisation, suivant leur eloignement de la source, si Ton ne prend pas la 
precaution d'augmenter la section des fils proportionnellement a cette distance. 

PHOTOMETRIE. --Uinlejisiid lumimuse des lampes a incandescence s'evalue en bougies, et 
Ton designe sous le nom de consomtnaiion spdcifiqtce de la lampe la puissance (en watts) qu'elle 
absorbe pour le nombre dc bougies qu'elle doit donner, sous la tension en vue de laquelle elle 
est construite. 



Amsi, une lampe de i6 bougies, de consommation specifique de 3,5 watts par bougie, 
absorbera 16 x 3,5 =. 56 watts; une lampe de 10 bougies consommant 3 watts par bougie 
absorbera 10 x 3 = 30 watts. Si la tension est de no volts, le courant ndcessaire a chaque 
lampe sera respectivement de 77^=0,51 et de ^ = 0,27 ampere dans les deux cas ci-dessus. 
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Moins la lampe absorbera de watts pour une intensite lumineuse donnee, plus elle sera 
economique, en ce qu'elle exigera moins de courant sur un reseau de tension determinee. 

MONTAGE DES LAMPES A INCANDESCENCE.— Les lampes a incandescence se 
montant generalement en derivation, il ne faut pas oublier que, plus on met de lampes sur un 
circuit, plus on ouvre de passages au courant, et, par consequent, plus la resistance diminue, 
tandis que I'intensite du courant augmente. II peut alors y avoir danger pour la canalisation ou 
la dynamo, surtout si, la tension baissant necessairement, on cherche a la relever pour obtenir 
I'intensite lumineuse voulue. 



Fonctionncmcnt General des [ampes a Incandescence. 



-^ 




A lampe a incandescence, dernier organe d'une installation d eclairage electrique, est trop 
souvent le bouc emissaire de defauts inherents aux divers elements de la production de 
lumiere. 

Le besoin, de la part de certains intermediaires, decouler des lampes dont Ictalonnat^e 
irr^gnlier rend la vente courante difficile justifie, il est vrai, dans certaines limites, les accusations 
dont ces appareils sont I'objet ; mais il faut, la plupart du temps, chercher Torigine du mal dans les 
conditions de fonctionnement exterieures a la lampe et imparfaitement connues tant de la part de 
I'acheteur que de celle du vendeur. 
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Pour reagir contre un etat cle choses prejudiciable a tous. il est utile dediher le consommateur 
sur les points essentiels qu'il lui importe de connaitre. Tel est I'objet de cette note sommaire. 

Comnie tous les appareils physiques, la lampe a incandescence est construite en vue d'un 
regime parfaitement defini qui doit etre maintenu aussi regulier que possible, en raison de sa delicatesse. 

Ses conditions de bon fonctionnement ne sont pas toujours completement entre les mains du 
consommateur. Les abonnes aux stations centrales ou secteurs recoivent en effet la puissance electrique 
telle quelle leur est transmise, sans possibilite pour eux d'en regler a leur gre le mode cle fourniture. lis 
tireront neanmoins profit, dans une certaine mesure, des indications suivantes qui s adressent d'une 
maniere generale aux possesseurs d'une installation complete. 

Cette installation comporte : 

r. la production du courant electrique, avec trois organes principaux : moteur initial, 
transmission et dynamo ; 

2^ la canalisation de ce courant (exterieure et interieure) ; 

3". les foyers lumineux (lampes) ; 

4°. les appareils de mesure et de controle. 

Production du courant electrique.— La premiere condition requise pour un bon eclairacre est 
la regularite absolue de marche du moteur initial. Trop souvent, dans une exploitation industrielle, on 
cherche a utiliser, pour s'eclairer, un exccdent de force motrice disponible, sans se preoccuper suffisamment 
de la regularite de marche du moteur de I'usine, c'est-a-dire des variations de charge que lui imposent 
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a chaque instant les exigences des divers appareils desservis. Ces variations se repercutent, s'exag^rent 
rngme souvent par transmissions ou par glissements, sur la dynamo et aboutissent finalement a des differences 

de lumiere procedant par a-coups et plus nuisibles encore aux lampes 

que desagrdables a roeil. 



FIG. 
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Dur6e en heures d'une lampe a incandescence de 

16 Bougies 100 Volts suivant la tension en 

Volts a laquelle elle est soumise. 



L'oeil humain est en effet un tres imparfeit photometre, in- 
capable dapprecier, sans des instruments delicats, des variations 
d'intensite lumineuse cependant fatales aux lampes. 

Les ralentissements du moteur ne seraient pas par eux-memes 
tres prejudiciables ; on est d'ailleurs toujours pret a remedier a une 
insuffisance de lumiere dont on souffre generalement plus que de 
son exces ; mais tout eniballement abrcge notablement la vie des 
lampes, et, comme le retablisscment meme d'une lumiere defectueuse 
donne lieu a un regiage par tatonnements qui depasse parfois le but, 
il en resulte une serie d a-coups contre lesquels on nc saurait trop se 
premunir. 

A toute exageration de vitesse, si courte qu'elle soit, correspond 
un exces de tension aussi nuisible a la lampe que le filage d'une 
lampe a huile ou d'un bee de gaz, qu'une pression excessive dans un 
Tension en reservoir de tenacite non approprice, ou qu'un coup de belier 

dans une canalisation d'eau. On peut s'en rendre compte par \ 
la courbe ci-contre qui resume, dapres M. Picou, la duree moyenne 



des lampes courantes, suivant les tensions auxquelles elles sont soumises. 



J 
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Fig. I- 

A clefaut de tachymetre ou indicateur de vitesse (installe sur la dynamo, et non sur le moteur), 
le controle de cette vitesse angulaire, ou tout au moins de la tension qui en est le r^sultat important, 
est facile a I'aide des appareils de mesures generalement months sur le tableau de distribution ; nous 
y reviendrons plus loin. Disons seulement ici que le prepose a I'^clairage doit suivre constamment 
des yeux ces appareils, pour se conformer a leurs indications. Meme avec des dynamos compound 
cette observation est indispensable, ces machines ne remplissant parfaitement leur office que dans des 
limites assez etroites et pour une vitesse angulaire parfaitement definie, et des extinctions subites 
dares, par exemple, dans une installation mixte, pouvant determiner des elevations brusques de tension, 
n^cessairement fatales aux lampes. 

Canalisation. — Le calcul exact de la canalisation est encore un facteur trop souvent neglige 
par raison d'economie de premiere installation ; son insuffisance coute cher comme exploitation. 
Bien que, soucieux avant tout de se premunir contre les dangers d'^chauffement anormal, les 
installateurs ne se preoccupent pas toujours assez de la perte de charge ou chute de potentiel sur 
des conducteurs un peu longs. II en resulte que les lampes, d'intensite lumineuse convenable au 
voisinage de la source d'energie electrique, sont insufifisantes au milieu de la canalisation et a plus 
forte raison a Fextremite du reseau, ou que, si les lampes extremes se trouvent a leur tension normale, 
celles voisines de la source sont trop poussees. 

Sans doute la perte par echauffement varie comme le carre de I'intensite du courant, tandis 
que la perte de charge varie seulement en fonction directe de cette intensite ; mais 
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r^chauffement se dissipe partiellement pour differentes causes, tandis que la perte de charge se 
maintient toujours et est dautant plus grande que le conducteur devient plus resistant sous le passage 
prolong^ du courant. 

Elle est d'ailleurs sou vent beaucoup plus importante qu'on ne pourrait le croire a priori, com me 
le montre le simple calcul suivant : 

Etant donnees en effet une densite moyenne de courant de 2 amperes par mm" de section et une 
resistance de 0,00226 ohm par metre courant, un fil pourra laisser passer en toute securite 14,1 amperes; 
mais, pour une lampe plac^e a 100 m (soit 200 m aller et retour), sa resistance sera de 0,452 
ohm et la perte de charge sera RI = i4,i x 0,452 = 6,37 volts. II existera, en consequence, entre les 
lampes situees aux deux extremites de hi Hgne une difference de tension de 6,37 volts cjui donnera 
a ces lampes des intensites kimineuses tres differentes. 

Dans ce cas encore c'est la lampe qui est indument incriminee. 

Le fait signale se presente surtout a la suite d'augmentation 
successive du nombre des lampes ou de leur deplacement, qui modifient 
I'intensite relative du courant dans les differents his. 

Le controle de la regularite de tension pent se faire aisemenr a 

I'aide d'un voltmetre portatif, monte sur fil double souple, muni lui-meme 

oitm ^^^^^^P""®"^®' d'vin culot de lampe qui, introduit dans la douille d'une lampe quelconque 

(Fig. 2), permet de verifier la tension en tous les points d'utilisation du reseau. 



STt. CENTRALE I) £LECTRIC1T£, 
JO, RUE TAITBOUT, PARIS, 




FIG. 



Dynamo ^ 




Feeder compensateur de la perte de charge. 
Le trait pointing represente le feeder. 

r^quilibre. (Fig. 3.) 



Cette verification faite, plusieurs moyens se presentent 
de remedier a I'etat de choses constate. Le premier consiste 
a rapprocher de plus en plus de la machine les lampes les 
plus anciennes, en reservant pour les extremites eloignees les 
lampes neuves, dent la resistance moindre facilitera la mise 
en equilibre de I'eclairage. Mais, si Ton veut eviter ces 
changements et manipulations, sans refaire Tinstallation, il est 
plus simple d'ajouter aux bouts insuffisants de la canalisation, 
et parallelement aux fils existants, un nouveau fil, dit feeder, 
qui, en en augmentant la section, retablira une fois pour toutes 



Lampes. — En ce qui concerne la lampe elle-meme, elle doit etre, avant tout, exactement 
appropriee au regime quelle est appelee a supporter, et, si delicate quelle soit en apparence, elle 
n'est, au fond et en dehors de toute cause de deterioration exterieure, sensible qu'aux variations de 
tension dont nous avons parle plus haut. 

On sait qu'elle doit son pouvoir eclairant au passage d'un courant electrique d'intensite fixe, 
qui a pour effet d'en echauffer le filament au point de le porter a une temperature determinee par 
sa resistance au passage du courant. Cette resistance etant supposee fixe, I'intensite du courant 
et, par suite, I'eclat de la lampe dependent de la tension appliquee a ses bornes. De la la necessite 
de maintenir celle-ci aussi constante que possible, c'est-a-dire d'assurer la parfaite regularite d'allure 
de la dynamo qui, toutes choses egales d'ailleurs, res^^le cette tension. Mais encore faut-il que cette 
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derniere soit exactement determinee. Or, a cet egard, il peut y avoir erreur soit de !a part du 
vendeur, soit de celle du consommateur. 



En ce qui concerne la fabrication, elle est aujourd'hui assez sure d'elle-meme et possede des 
moyens de controle suffisamment precis pour pouvoir donner au filament la contexture, la longueur, 
la section et la surface correspondant, sous une tension determinee, a une intensity lumineuse hx^e. 
N^anmoins elle comporte, com me toute autre, des dechets, c'est-a-dire des lampes dont les constantes 
ne r^pondent pas absolument au resultat cherche, leur intensite lumineuse normale n't^tant atteinte que 
sous une tension superieure ou inferieure de quelques volts a celle a laquelle elles doivent etre 
soumises. Ur on trouve malheureusement sur le marche des lampes, ordinairement d'origine etrangere, 
mal ^talonnees, veritables dechets de fabrications que Ton ecoule a bas prix. 11 en resulte des 
inegalit^s de lumiere ou des ruptures anticipees de filament, dont la responsabilite est, une fois 

T-^T^ de plus, rejetee legerement sur la lampe a 



Voltmitre. P| 




Fil pilole indiquant la tension a la lampe la plus elolgn^e. 



incandescence en general On ne saurait trop 
se mettre en garde contre ces pretendues 
occasions. 

Quant au consommateur, il n'est pas 
toujours suffisament renseign^, comme on Fa 
vu plus haut, sur la resistance reelle de son 
circuit et la tension dont il dispose en ses 
differents points, et, independamment du volt- 
metre portatif qui lui fournira a cet dgard de 
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precieuses indications, Tadjonction d'un '' fil pilote " revenant de I'extremite du reseau au voltmetre du 
tableau de distribution, lui sera d'un utile secours comme controle permanent de cette tension et des 
conditions de fonctionnement normal de son installation. 

La construction de la lampe exige toutefois, par elle-meme, des soins tout particuliers, non 
seulement au point de vue de la constitution du filament, mais encore au point de vue du vide de 
I'ampoule qui le met a I'abri de la combustion. A cet e^^ard les procedes tout a fait speciaux et 
d'ailleurs brevetes dont nous disposons garantissent un vide aussi parfait que possible et toujours 
identique assurant a notre fabrication une regularity absolue. 



FIG. 5. 
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Le montage de la lampe dans la partie 

m^tallique, dite '* culot " ou " monture ", joue egale- 
ment un grand role dans sa conservation. II a 
^te, de notre part, I'objet d'une etude suivie et 
nous recommandons specialement nos culots a fond 
Culot special a fond isoiant en OS. j'^g, reprcscntcs ci-contrc (Fig. 5). La partie 

cylindrique de ces montures a baionnette est, comme toujours, en laiton embouti ; mais les tiges 
laterales faisant le mouvement de baionnette y sont solidement rivees, ce qui en empeche le jeu ou 
I'ebranlement souvent prejudiciable a la conserv^ation de la lampe ; le fond, en os, soutenu par deux 
coups de pointeau dans le laiton, realise egalement un parfait isolement des fils d'attache du filament 
qui y sont encastres. 

Enfin Tadherence de la monture a la lampe est assuree par un dispositif particulier. 
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Les courts-circuits malheureusement consiaids trop soitvent dans Ics lanipes 07'dinaires son^ 
dans les notres par la fabrication 7ncme, on les exti'-dniitds du filament se trouvent por 
un 7mlieu special, a tine tension de beaucoup snpdrieure a la tension normale de fonctionnemen., 
sorte que toute exagdration de ce chef met la lanipc hors service avayit sa sortie de t atelier et que 
Npreuve meme la garantit contre tout accideftt du vihne genre en marche. 

Malgre tout le soin apporte a la fabrication des lampes, elles s'usent naturellement, comme tout 
objet qui travaille. Cette usure normale provient de la desagregation progressive du filament sous 
Taction du courant, desagregation dont la trace se retrouve souvent sur Tinterieur de I'ampoule ou 

viennent se deposer les particules de charbon arrachees ou volatilisees 
et qui s'obscurcit peu a peu. Cette desagregation, en reduisant la 
section du filament, en augmente necessairement la resistance (jui se 
traduit par un courant de moindre intensite, un abaissement du pouvoir 
eclairant de la lampe et une plus grande consommation specifique, 
c'est-a-dire par bougie effective. Nos procMds dc construction brcvctds 
donnent an contraire un filament dune density plus granae et d'une 
surface plus lisse, qui^ en diminuent la facility de ddsagi'dgattoii, oi 
atigmentcjit les 7^adiatio7is lumincuses pour tin cotirarit ddlcrmind, et 
retardent de 200 a joo lieures le ttoircissement de f ampoule. 

Les courbes suivantes font ressortir clairement les conditions 
tres differentes du fonctionnement de nos lampes a incandescence 
suivant le regime auquel elles sojit soumises. 











Fig. 


6. 


































\ 






















\ 














1 






\ 






















\ 




















. 


\ 











































3 




V 


















.?( 




\ 


















C/J« 




\ 






















\ 
























y 
















c 

c 






V 
















s^ 






V 






















\ 
























\ 














t 








\, 




















\, 














Q 










V 






















\, 












^ 










s 
























\ 






















s 


X... 






















"^ 


^ 






Q 
















■^ 


" — 


— 



Watts par bougie. 
Lol de la duree moyenne d'une lampe aux 
diff^rents r^grimes d^flnis par sa consom- 
mation specifique en watts par bougie. 



Par la courbe (Fig. 6) on voit comment diminue leur duree 
moyenne suivant leur consommation specifique en watts par bougie. 
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FIG. 7. 




La courbe Fig. 7 montre, pour un type donne, la varia- 
tion de rintensite lumineuse suivant la tension en volts entre les 
bornes ; elle indique en meme temps, aux differentes tensions, 
la consommation specifique correspondante, en watts par bougie. 

Enfin la loi de la consommation specifique (watts par 
bougie) en fonction de la tension (volts) est indiquee par la 
Fig. 8 pour le meme type 
de lampe. 



FIG. 8. 



Les conditions eco- 
nomiques d'une installation 
varient, en effet, suivant les 
valeurs respectives et f^"^ 
relatives de la lampe 1 

Tension ^ '^ 

en volts. g^ ^g ]^ puissance | 
qui I'alimente, ce e 

o 

a conduit 
creer, dans ces 
dernieres annees, deux sortes de lampes, les unes *' de longue 
duree '* et les autres ** de courte duree," dites '* economiques". 
Cette classification tire son origine des progres realises dans la ^ 

J , V • J AIM Loi de la consommation specifique, en (pench^es) 

construction des lampes a mcandescence. Au debut, lorsque leur watts par 6ou^/e, en fonction de la tension en volts, 
cout etait tres eleve, le consommateur avait tout interet a en Lampe de 10 bougies. 110 v. i 3,5 watts 

par Dougie. 



9yf -^^ 5^5 P Consommation (lyi 

Loi de la variation de i'lntenslt^ lumineuse en fonction en Watts 1 

de la tension, pour une lampe de 10^ 11 Qv a 3, «■ 5 par b. P^r bougie. 




Volts. 
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prolonger la duree le plus longtemps possible, dut-il, par centre, consommer plus de puissance 
electrique pour les alimenter. C'est ainsi que les lampes Edison etaient con9ues ; elles consommaient 
beaucoup, mais duraient longtemps. Cependant elles perdaient, en fonctionnement normal, et dans 
les 300 ou 400 premieres heures, 25 pour cent environ de leur intensite lumineuse initiale, et, au 
bout de 800 a 1000 heures de marche, elles donnaient a peine 50 p. 100 de leur eclat du debut. 
Par contre, une augmentation de tension, si elle diminuait tres rapidement cet eclat, reduisait fort 
peu leur vitalite. 

Aujourd'hui que le prix des lampes a incandescence a considerablement baisse, tandis que 
celui de I'energie electrique est reste, pour les grandes villes du moins et sur les stations centrales, 
assez eleve, on s'est preoccupe de voir s'il ne s'etablissait pas, entre les deux facteurs de la 
depense, un defaut d'equilibre faisant pencher la balance du cote d'un sacrifice sur la duree des 
lampes, et le simple tableau comparatif suivant a conduit a produire couramment un nouveau 
type de lampes, distinctes des precedentes et appelees '* economiques ". Supposons en effet qu'il 
s'agisse de fournir 1000 heures d'eclairage avec des lampes a incandescence coutant i fr. 25 Tune 
et en payant I'energie electrique a raison de o fr. 12 I'hectowatt-heure. On aura comme prix de 
revient : — 



Avec une lampe de 20 bougies consom- 
mant 4,5 watts par bougie : 20^ x 4, 5^^' ^=90^^ 
pendant 1000 heures, soit 900 Hw-heure a 
0,12 ------ 108,00 fr. 

Lampe durant au moins 1000 
heures ._.--- 1^25 

Total - 109,25 



Avec une lampe de 20 bougies consom- 
nant 2,5 watts par bougie: 20^x2,5^^=50^^ 
pendant 1000 heures, soit 500 Hw-heure a 
0,12 - - - - - - - 60,00 fr. 

Lampes supposees ne durer que 
200 heures 5 x 1,25 . - . - 5^25 

Total - 66,25 



Economic principale, pour une meme intensite lumineuse, 43 fr., soit 39,3 pour cent. 
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Nous disons economie *' principale," car, independamment d'une moindre depense de courant, 
les lampes economiques offrent en outre I'avantage ou de reduire la perte par echauffement RP et 
la perte de charge RI dans une canalisation existante (puisque I'intensite I du courant qui la 
parcourt se trouve diminuee) on de perniettre d' aiigjncjitcr le no7nbre des lampes en service, sans 
daitgcr ponr la canalisation on pour la inachine. 

Nous construisons, pour tous les regimes, deux sortes de lampes : 

Les unes, type A, conservent leur intensite lumineuse normale presque jusqu'a la fin de 
leur vie, mais elles meurent assez rapidement des qu'elles commencent a decliner. 

Les autres, type B, durent fort longtemps et supportent mieux les a-coup resultant d'une 
installation defectueuse, mais leur intensite lumineuse est moins constante. 

Appareils de mesure et de controle. — Le voltmetre monte sur le tableau de distribution 

sert a mesurer la tension, qui, dans une canalisation bien etablie, doit pen varier entre ses extremites. 

Les indications memes de ce voltmetre doivent d'ailleurs rester constantes avec elle-memes, ce qui 

exige une verification reguliere de I'appareil. 

La premiere condition se controlera en marche, au moyen d'un voltmetre portatif et au bout 
d'un certain temps de fonctionnement, en raison de la resistance des conducteurs qui augmente 
avec rechauffement du au passage du courant. On rectifiera, a I'aide d'un feeder, les resistances 
qui seraient trop elevees, et un frl pilote, revenant des lampes extremes au voltmetre du tableau 
de distribution, avertira toujours le prepose a Teclairage de toute anomalie qui se presenterait dans 
les parties de Teclairage hors de la portee de sa vue. 
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de ce genre d'operation. II est d'ailleurs toujours tres relatif, c'est-a-dire subordonne a I'oeil de 
Tobservateur et a la nature du foyer pris comme terme de comparaison. L'appreciation pourra 
varier dans la limite de lo p. loo, d'un observateur a un autre. 

Aussi est-il sage de ne pas precipiter un jugement sur I'intensite lumineuse d'un foyer et 
convient-il, sur deux observations differentes, de prendre une moyenne qui, sans comporter une 
exactitude rigoureuse, pourra se rapprocher de la verite. 

Nous avons, dans les quelques pages qui precedent, cherche a ouvrir les yeux des interesses 
sur les points d'une installation d'eclairage qui sollicitent le plus leur attention. Notre objectif est 
de les nnettre ainsi a meme d'obtenir de nos fournitures la plus complete satisfaction. C'est 
leur dire que tons nos efforts tendront vers ce but si, imbus de ces indications, ils veulent bien, 
pour les commandes qu'ils nous adresseront, repondre au questionnaire suivant : — 



QUESTIONNAIRE. 

Motettr. — I. Est-il special a I'installation electrique ou commun a divers outils ou appareils ? 
2. Est-il muni d'un regulateur ? 

Dynavio. — 3. Quelle est sa puissance en watts ? Combien d'amperes ? Combien de volts ? 

4. Est-elle compound ou simplement montee en derivation ? 

5. Est-elle munie d'un rheostat de reglage ? 
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Canalisation, — 6. Quelle est la distance de la dynamo a la lampe la plus eloignee ? 

7. Quelle est la tension (en volts) au tableau de depart et a la derniere 
lampe ? 

Volhncire. — 8. En existe-t-il un ? 

9. De quelle provenance ? 

10. A-t-il ete recemment verifie ? 
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Dimension 

DES Lampes 

25 ou 32 

BOUGIES. 



Society Centrale d'Eleclricit^, 




, 10 Rue Taitbout, PARIS. 



Lampes 

cour antes. 



FIG. 10. 

Dimension des 
Lampes 

20 OU 16 BOUGIES 




Nota. 



Tous nos modHes 
de lampes sont, au 
gre de I'acheteur, 
livres avec monture 
a vis ou a baionnette. 



iiH 



Reproduction en grandeur d'execution de nos lampes courantes. 
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Societe Centrdle d'Electricite, 

PARIS, 10 Rue Taitbout, PARIS. 



Fig. 11. 

Dimension 

DES Lampes 

lo ou i6 

BOUGIES. 




Lampes courantes. 



FIG. 12. 

Dimension 

DES Lampes 

10 ou 5 

bougies. 




Fig. 13. 

Dimension 

DES Lampes 

5 ou 8 

BOUGIES. 




Reproduction en grandeur d'execution de nos lampes courantes. 
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FIG. 14. 

LaMI'E 32 IJOUCIES 

POliR TRAMWAYS 

"FILAMENT SOUTENU 

KN 2 POINTS." 








¥ 







P,^ 17_ F.C. 18. 

'^'^;, ^®- LaMPE 10 BOUGIES. ^-^^''''- 5 BOl (.IKS. 

LaMPE 16 liOL'GlES. 



Fig. 15. 

LaMPE 20 liOUGIES. 



Reproduction en grandeur d'cxccution dc nos lampcs cylindriques dites " artillcur." 
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FIG. 19. 

Lampe forme 
"flamme" 

lO BOUGIES. 



Ampoules des Lampes 

eXsX a incandescence. 



Contrairement a ce qui se pratique generalement a T^tranger 
oil le verre est presque exclusivement employe, les ampoules de 
nos lampes sont faites en un cristal special dont le brillant et la 
transparence, en favorisant les radiations lumineuses, contribuent a 
leclat des lampes. 

Les lampes courantes ont les formes indiqu^es par les figures 
9, 10, II, 12 et 13 en grandeur d'execution. 

Nous fabriquons egalement les lampes tubes dites " artilleur " 
(Fig. 14 a 18), qui se montent ordinairement dans les verres de 
lampes, et les lampes '* flamme " unies ou torsadces (Fig. 19, 20 et 
21) qui s'adaptent sur les simili-bougies en opale. Nous recomman- 
dons particulierement a I'attention les lampes de tramways (Fig. 14) 
dont le filament, soutenu en deux points, supporte sans danger les 
trepidations inevitables dans cette application. 

Nos lampes en cristal uni, rouge fonce (a Tor), sont aussi tres 
appreciees dans les ateliers de photographic. 




FIG. 21. 

Lampe forme 
'* FLAM me " 

TORSADEE 5 BOUGIES 
DEPOLIE. 
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Principdux genres de Supports. 

DOUILLES POUR LAMPES A INCANDESCENCE. 




IL C 



NO. 22. 

Support A baionnette 

CUIVRE POLI VERM. 




No. 23. 

Support a baionnette 

ISOLE A LA fibre. 




Support a baionnette 
modele Swan, 




NO. 25. 

Support a baionnette 

pour LAMPE FLAM me. 




No. 26. 

Support a baionnette 
Swan a clef. 




No 27. 

Support Edison, 

A VIS. 



Nous avons couramment en magasin les modeles ci-dessus; ils sent de construction robuste et soignde 

et se recommandent aussi par leurs prix mod£res. 
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Conditions de Vcntc. 



Nos produits voyaf^ent aux risques et perils des destinataircs. 

lis sont vendus en gare ct payables a Paris, a 30 jours fin du mois de livraison, net sans 
aucun escompte. 

Nos traites ou acceptations dc re^dcmcnts n'opcrent ni novation ni dcro.L;ati(>n a eette clause 
attributive de juridiction. 

EMBALLAGE : — Nos lampes sont livrees par caissettes de C, 15 ou 25 lampts ou en 
tonnclets de 75, 100, 150 ou 200 lampes. 

Prix de l'emballa,G^e : 2j^ pour cent. 

Le transport et rcmballage sont a la chari^e de I'acheteur. 



Avis. 

Pour evitcr les retards, on est prie d'adresscr toutes Ics correspondanccs a Paris, 10 rue 
Taitbout, et de bien indiquer sur les commandes : 

1° La tension en volts, — 2" Le nombre de bou.i:(ies, — 3*' Le genre de douille ou monture, — 
4"^ Le type de fabrication A ou B (Pour donner ce renseignement se reporter a la page 16). 
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OUVRAGE DEPOSE COXFORMEMENT A LA LOL 



REPRODUCTION IXTERDITE. 
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